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И'я, река в Иркутской области РСФСР. Длина 486 км, площадь бассейна 18 100 км2. Берёт начало на сев. склонах Восточного Саяна. В верховьях имеет горный характер, ниже долина реки расширяется, течение становится спокойным. Впадает в Окинский залив Братского водохранилища, подпор от которого распространяется на 320 км. Питание главным образом дождевое. Средний годовой расход воды у г. Тулун (119 км от устья) 149 м3/сек. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая. Главные притоки: Кирей — справа; Икей, Илир — слева.
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